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[image: ]Localização do Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, em Niterói (RJ). O ponto marca a cidade, não os limites do parque. Mapa: 123 Ecos, CC BY-SA 3.0, sobre mapa-base de NordNordWest, modificado, via Wikimedia Commons.O Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador é uma área protegida de Mata Atlântica na Região Norte de Niterói, no Rio de Janeiro, na divisa com São Gonçalo. Foi criado pela Lei Municipal 3.639, de 8 de outubro de 2021, e é administrado pela Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, segundo o CNUC.
	Ficha	Dados
	Nome	Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador
	Categoria	parque natural municipal (proteção integral)
	Administração	Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói
	Estado e município	Rio de Janeiro; Niterói
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	70 hectares, segundo o CNUC e o estudo técnico de criação
	Ponto mais alto	Morro do Castro, 280 metros, segundo o estudo técnico
	Criação	Lei Municipal 3.639, de 8 de outubro de 2021; retificada em 2022, segundo o CNUC
	Reserva da Biosfera	Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, segundo o CNUC
	Plano de manejo e conselho	Plano de manejo: sim; conselho: sim, segundo o CNUC (julho de 2026)

Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), dos atos de criação e da prefeitura.
Onde fica
O parque ocupa o Morro do Castro, de 280 metros, entre os bairros de Fonseca, Tenente Jardim e Baldeador, segundo o estudo técnico para a criação do parque, feito pela Secretaria de Meio Ambiente de Niterói em 2020. O limite norte encosta em São Gonçalo, e o acesso principal é pela Estrada Bento Pestana. Pelo estudo, o parque forma um corredor de mata com a Área de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno, de 1.340 hectares, em São Gonçalo.
O que protege
Segundo o estudo técnico, a mata está em regeneração, em estágio inicial e médio, ao lado de campos alterados pelo uso humano. O estudo cita 38 espécies de plantas nativas, entre elas a garapa, árvore classificada como vulnerável na lista nacional de espécies ameaçadas, e registra o plantio de 2.000 mudas nativas. Entre os animais aparecem o mico-estrela, o tatu, o gambá, o ouriço-cacheiro, a jararaca e a jiboia. No lado norte do morro nascem córregos que formam o rio das Pedras, que deságua no rio Maria Paula, na divisa entre Niterói e São Gonçalo; no lado sul, as nascentes correm para o rio Sapê. O estudo aponta como ameaças os incêndios causados por balões, a ocupação desordenada, a caça e as antigas saibreiras abandonadas.
Você sabia?
O nome Baldeador vem de um ponto onde os viajantes faziam baldeação, isto é, trocavam de condução para seguir até o centro da cidade, segundo o estudo técnico de criação do parque.
Como foi criado
O estudo técnico de 2020 justificou a criação com a proteção de um grande trecho de Mata Atlântica, a ligação com a mata de São Gonçalo, a redução do risco de deslizamentos e a oferta de trilhas e lazer para a Região Norte de Niterói. O mesmo documento registra restos de uma antiga fazenda no local, com capela, casarão e estábulo, e conta que o nome do bairro Tenente Jardim lembra um tenente da Marinha cuja família era dona de terras na área. O parque foi criado em 2021, e o CNUC registra plano de manejo e conselho gestor (julho de 2026).
Pela Lei 9.985/2000, um parque criado por um município se chama parque natural municipal e segue as mesmas regras dos parques nacionais: só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais do Rio de Janeiro.
Resumo: principais perguntas e respostas
Onde fica o parque natural municipal Floresta do Baldeador? Na Região Norte de Niterói (RJ), no Morro do Castro, na divisa com São Gonçalo.
 
 O que o parque protege? Mata Atlântica em regeneração e nascentes dos rios das Pedras e Sapê.
 
 De onde vem o nome Baldeador? De um antigo ponto de troca de condução de quem seguia para o centro, segundo o estudo de criação.
 
 Qual é a área do parque? 70 hectares.
 
 Quando o parque foi criado? Em 8 de outubro de 2021.
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